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inde. Kann fur feste Substanzen in der That I = 0 werden, so jbt es anch fur den festen und fliissigen Zustand in diesem Sinne le kritische Temperatur, bei der Fliissigkeiten und feste Korper jich sein konnten. Da bei "Wasser einer Erniedrigung der Schmelz-nperatur um 0,0076° eine Druckerhdhung von einer Atmosphare tspricht, so miisste der Druck fur eine Schmelztemperatur von 160° sein gleich etwa 20000 Atmospharen. Bei solchem Druck d der Temperatur — 160° wiiren fliissiges Wasser und Eis nicht ihr von einander verschieden. Ob aber bei dieser Temperatur iissigkeit und fester Korper wirklich gleich sind, steht noch dahin,
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die Gleichung 6) auch dadurch erfullt sein kann, dass ^ = 0 ist,
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: I = 0.    Darauf komme ich bald zuriick.
Formel 8) ist nicht vollstandig, wie auch ihre Ableitung erkennen ;st, da von den ausseren Arbeiten abgesehen ist. Eine strenge irmel erhalt man nach Planck in folgender Weise r).
Man differenzirt die Gleichung 3) nach &, indem man auch v als .t $ variabel ansieht, Alsdann ist
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30 nach den Gleichungen unter E) auf Seite 77 des ersten Bandes, dem alle Grossen fiir die Fliissigkeit mit dem Index 2, alle fur den sten Korper irdt dem 3 bezeichnet werden,
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!erin ist noch zu sctzen
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so wird unter Benutzung der Gleichung 32) auf Seite 82 des ersten tndes
M ~ » = (Cp^ ~ (Cp^ "* id wegen der Gleichung 6) fiir I selbst
.dlich  wegen   Gleichung 58)   auf  Seite 86   und  Gleichung  27)   auf ite 80 des ersten Bandes
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x) Thermoclynamik, S. 180.e Bedeutung kann ihr nicht wohl zukommen, weil c2 — c3 nicht von der Temperatur unabhangig ist.
